IK CMOS Static RAM (2 5 6x4) 22PIN 5101 
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S5101 

AMI 

0 — 70 
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0. 4/2 

2. 4/1 

S5101-1 

AMI 

0 — 70 

450 
















0. 4/2 

2. 4/1 

S5101-3 

AMI 

D — -70 

650 
















0. 4/2 

2. 4/1 

S5101-8 

AMI 

0 — -70 
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0. 4/2 

2. 4/1 

S5101L 

AMI 

0-70 

650 
















0. 4/2 

2. 4/ 

S5101L-1 

AMI 

0-70 

450 

















0. 4/2 

2. 4/1 

S5101L-3 

AMI 

0-70 

650 
















0. 4/2 

2.4/ 

S5101L-8 

AMI 

0-70 

800 
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0-70 
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50 

130 
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27 

0. 2/~ 

0. 65 

2.2 

8 

0. 4/2 

2. 4/ 
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SYNERTEK 

0—70 

650 
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400 
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50 
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4. 75-5. 25 

27 
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0. 65 

2.2 

8 

0.4/2 

2. 4/ 

SY5101L-8 

SYNERTEK 

0—70 

450 




130 

250 

250 

50 

130 


4. 75—5. 25 



0.65 

2.2 
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2.4/ 
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TOSHIBA 

-30 — 85 

650 

150 



'iA 
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50 

50 


4. 5—5. 5 

25 
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0.6 
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5 
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15 

0 . 1/' 

0.65 
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5* 
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15 

0 . 1A 

0. 65 

2.2 

5* 
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2.4/ 
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0—70 
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400 
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4. 75—5. 25 

27 
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0.8 

2.2 

8 
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2.4/ 
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NEC 

0—70 

800 

350 



200 

400 

4.00 

50 

200 


4. 75—5. 25 

27 

0. 1A 

0.65 

2.2 

8 

0. 4/2 

2. 4/ 

uPD5101L 

NEC 

0-70 

650 

700 



150 

400 

400 

100 

150 


4. 75—5. 25 

30 

0. 5/- 

0. 65 

2.2 

8 

0.4/2 

2.4/ 

UPD5101L-1 

NEC 

0—70 

450 

500 



130 

250 

250 

50 

130 


4. 75—5. 25 

27 

0. 2A 

0.65 

2.2 

8 

0.4/2 

2. 4/ 

uPD5101LC 

NEC 

0—70 

650 
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80 

30/- 

0. 65 

2.2 

8 

0. 4/2 

2. 4/ 

UPD51011C-1 
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0—70 

450 
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80 
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0. 65 

2.2 

8 
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